PH ON OLA • Modd. 5578, 5577 e 5578 


PHONOLA . Modd. 5576, 5577 0 5578 
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FIMI S. A. - PHONOLA ■ Modd. 5576. 5577 e 557B, Una gamma oude naediie da ]83 a 575 metri- Onde corle da 27,3 a 80 metri e 
da 15,8 a 28 nielri. Media fntquenaa 470 kc/». (lonsmun 50 watt. Patcnza indiatorta 5 watt. Montagpo della rurdina came per il 

mad. 5552 F. 




































































































































